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ALTICE GROUP LUX S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social : 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
RCS Luxembourg B 202.171 


EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES A LUXEMBOURG PAR LE CQNSEIL DE GERANCE 
DE LA SOCIETE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2016 


Le conseil de gerance decide de transferer le siege social de la Societe du 3, boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg au 5, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, avec effet au 23 decembre 2016. 


AVIS 


Le siege social actuel de Altice France Bis S.a r.l., associe de la Societe est le suivant: 5, rue 
Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

L’adresse professionnelle actuelle de Madame Emilie SCHMITZ, gerant B de la Societe, est la 
suivante: 5, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

L’adresse professionnelle actuelle de Monsieur Jeremie BONNIN, gerant A de la Societe, est 
la suivante: 15, rue Pierre Fatio, CH-1204 Geneve. 


Pour mention aux fins de publication au Registre de Commerce et des Societes. 



